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SISTEMA DE UNIDADES DE MEDIDAS 


p 1 
1) A água ao congelar, aumenta mm de seu volume. Para se obter uma pedra de 


gelo de 220 cmó, o número de mililitros de água necessários corresponde a: 


a) 2 

b) 20 

c) 200 

d) 2000 
e) 20000 


2) Um reservatório cúbico de 2 m de aresta está totalmente cheio de refresco. 
Todo o seu conteúdo será utilizado para encher garrafas de 400 ml, as duais 


seráo vendidas ao público por $0,70. Oual será o total apurado? 


a) $14.000,00 
b) $7.000,00 

c) $12.000,00 
d) $21.000,00 
e) $28.000,00 


3) Um caminhoneiro parou em um posto de gasolina para completar o tandue 


de combustível com óleo diesel, após uma certa viagem. O marcador do nível 
meas ce 7 B 
de combustível indicava a existéncia de ee do volume total do tanque de óleo 


diesel. Sabendo-se que o valor do litro de óleo diesel era $0,62 e que o tanque 
tinha dimensöes 2 m de comprimento, 150 cm de largura e 800 mm de altura, 


quanto gastou no abastecimento desse caminháo? 


a) $150,00 

b) $360,00 

c) $420,00 
d) $620,00 

e) $600,00 


4) A densidade do ferro é aproximadamente 8 g/cm?. Qual a massa 


de um bloco de ferro de dimensões 3 m x 4 dm x 35 mm? o ESCANEIE COM 
ASSISTA A AULA! 


a) 500 kg 
b) 336 kg 
c) 302 kg 
d) 444 kg 
e) 242 kg 


5) Um aluno, ao fazer o simulado de uma prova com 70 questões, gastou, em 
média, 3 minutos na resolução de cada questão. Desse modo, ao terminar o 
tempo disponível para a prova, percebeu que havia deixado 14 questões em 
branco. Para que nenhuma questão ficasse sem resolução, neste simulado, 


esse aluno deveria gastar na resolução de cada questão um tempo médio de: 


a) 2 minutos e 15 segundos; 
b) 3 minutos e 45 segundos; 
c) 5 minutos; 

d) 2 minutos e 40 segundos; 


e) 2 minutos e 24 segundos. 


6) Ao se reformar o assoalho de uma sala, suas 49 tábuas corridas foram 
substituídas por tacos. As tábuas medem 3m de comprimento por 15cm de 
largura e os tacos, 2dm por 75mm. O número de tacos necessários para essa 


substituição foi: 


a) 1029 
b) 1050 
c) 1470 
d) 1500 
e) 1874 


7) Uma parede de 484 m? de área de um laboratório, foi revestida 
mm 
com cerâmicas quadradas de 0,11 m de lado. Sabendo-se que cada ——— 
cerâmica custou R$2,00 e que a mão-de-obra para colocação foi de 


R$85,00 por m?, o custo total do revestimento, em reais, foi igual a: 


ESCANEIE COM 
O CELULAR E 
ASSISTA A AULA! 


a) 121140 
b) 121150 
c) 121160 
d) 121170 
€) 121180 


8) Um caminhao transporta 12 toneladas de uma mercadoria. Se ela esta 
embalada em sacos de 50 kg, o numero de sacos que este caminhao transporta 


é: 


a) 24 
b) 48 
c) 240 
d) 480 
e) 2400 


9) A capacidade de uma garrafa de refrigerante é de 290 mil. Para lavar cada 
uma dessas garrafas, uma pessoa gasta 180 ml de água. O número aproximado 


de litros de água gasto por essa pessoa para lavar 72 garrafas é: 


a) 7 
b) 9 
c) TI 
d) 13 
e) 15 


10) De um tecido de 1,2m de largura, Maria contou 780 quadrados de 24cm de 


lado. O comprimento do tecido gasto, em metros, é: 


a) 3,774 

b) 15,6 

c) 22,46 
d) 37,44 

e) 156 


ESCANEIE COM 
O CELULAR E 
ASSISTA A AULA! 


11) O consumo mensal de água na lavandaria de um hospital é de 242,500m?. 
mantendo-se este consumo, o número de litros d'água gastos num trimestre 


será: 


a) 24250 
b) 72750 
c) 242500 
d) 727500 


12) A capacidade, em litros, de uma caixa de formato cúbico que tem 50 


centímetros de aresta é de: 


a) 125 
b) 250 
c) 375 
d) 500 
e) 625 


13) Um reservatório tem a forma de um cubo de 2,4 m de aresta e contém água 
até 25% de sua altura. A metade da água nele contida foi distribuída em 
recipientes de 64 litros de capacidade. O número de recipientes usados 


corresponde a: 


a) 27 
b) 28 
c) 29 
d) 30 
e) 31 


14) Uma funcionária de um posto de saúde deverá inutilizar 1200 ampolas de 
vacinas fora do prazo de validade. Sabendo-se que cada ampola 
contém 10cm:? de vacina, pode-se afirmar que o volume que será ES 


destruido, em litros, € de: 


a)12 b) 12 c) 120 
d) 1200 e) 12000 


ESCANEIE COM 
O CELULAR E 
ASSISTA A AULA! 


15) Um livro tem 3 cm de espessura, desprezando-se a capa. Considerando-se 
que o livro tem um total de 200 folhas, a espessura, em metros, de uma folha 


desse livro é: 


a) 15x 1072 
b) 6x 107 
c) 1,5 x 10“ 
d) 6x10“ 
e) 1,5 x 105 


TRAVOU EM ALGUMA QUESTAO? 


ESCANEIE COM 
O CELULAR E 
ASSISTA A AULA! 


GABARITO 
Wc 
2) A 
3)D 
4) B 
5) E 
6) c 
7)A 
8) c 
9)D 
10) D 
mp 
12) A 
13) A 
14) B 
15) C 


TRAVOU EM ALGUMA QUESTÃO? 


ESCANEIE COM 
O CELULAR E 
ASSISTA A AULA! 
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